




ECHIPAMENTE 
PROFESIONALE 






Mixer planetar 

• capacitate cuva: 5 L 

• putere: 200 W 

• dimensiuni: 420x240x420 mm 

• alimentare: 220 V 

• greutate: 17 kg 

• cuva inox 

• corp aluminiu alimentar 

• posibilitate crestere progresiva a vitezei 

• 3 accesorii pentru amestecare: 

- tel pentru creme 

- paleta pentru aluaturi usoare 

- carlig pentru aluaturi grele 

• timer 

• viteza reglabila (75-660 rpm) 




Oferte valabile in perioada 09.08 - 05.09.2012 



Profesionisti pentru profesionisti 




CAPACITATE 



TOTALA NETA 




Vitrina frigorifica 

• dimensiuni: 428x960x386 

• 4 laterale din sticla / o usa 

• 3 rafturi 
•putere: 130 W 

• decongelare automata 

• temperatura: 0-12 °C 
•consum: 1,9kWh/24h 

• alimentare: 220 V 

• greutate: 33,75 Kg 





CAPACITATE 



TOTALA NETA 



Vitrina frigorif ica 

• dimensiuni exterioare: 
523 x470x190 mm 

• 4 laterale sticla/o usa 

• 4 rafturi 

• agent frigorif ic: R600a/120 g 

• temperatura: 2-6 °C 

• greutate: 92 kg 

• putere: 320 W 

• alimentare: 220 V 





CAPACITATE 



TOTALA NETA 



Vitrina frigorifica 

• caseta luminoasa 

• iluminare interioara 

• capacitate bruta 375 litri 

• capacitate neta 350 litri 

• Tncuietoare cu cheie 

• termometru 

• temperatura: +2/+10°C 

• dimensiuni exterioare: 
590x610x1840 mm 

• agent frigorif ic: R134a 

• alimentare: 220 V 




SENSING THE DIFFERENCE 



Vitrina 

frigorifica 

verticala 

• izolat prin injectare cu polistiren 

• ramausadinaluminiu | !■ 

• dimensiuni: 1730x600x600 mm 

• consum: 2,14Kw24h 

• Tncuietoare 

• usa cu sistem anti-Tnchidere 

i 

• alimentare: 220 V 





DISPONIBIL 
LA COMANDA 



Vitrina frigorifica orizontala 

suprafata expunere: 1,02m 2 /1,37m 2 

plan expunere: 60 cm din inox 

geam curb 

temperatura lucru: 0'C / + 4'C 

putere frigorifica: 0,914 kW 

sistem iluminare 

sistem racire: ventilat 

control digital al temperaturii 

plan superior din aluminiu 

degivrare automata 

depozit refrigerat 

alimentare: 220 V 

dimensiuni: 
1500/2000x1100x1350 mm 
•2m 

6499,90 (5241,13) 




4757 
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Vitrina 

pentru patiserie 

• iluminare cu led 

• temperatura reglabila 

• geamuri duble pentru 
a preveni condensul 

• rafturi cromate ajustabile 



Model 


Putere 


Temp 


Pret 


RTW-100L 


115W 


+1°C/+10°C 


1549,00 
(1249,19) 


RTR-160L 


1500W 


+30°C /+90°C 


1899,00 
(1531,45) 


RTW-160L 


160W 


+1°C/+10°C 


2599,00 
(2095,97) 







Saladeta cu top 
glisant si 2 usi 

dimensiuni: 900x850x698mm 
putere: 220 W 
cu zona taiere din blat teflon 
control digital al temperaturii (DIXELL) 
interval temperatura: +2'C / +10'C 
compresor ZANUSSI 
decongelare automata 
agent frigorific: R600a 
carcasadin inox 18/10 
cu grosimeade0,8 mm 
izolatie 35 mm 
recirculare aer rece 
Tncuietoare cu cheie 
alimentare: 220 V 
certificat GS 





ZANUSSI 



CLASA 
ENERGETICA 





a. 





CAPACITATE 



OTALA NET 



Lada frigorif ica 

• capacitate neta 495 L 

• 3 cosuri din sarma 

i 

• capacitate de congelare 
in Kg/24 h = 20 kg 

• consum energetic 488 Kwh/am 

• clasa energetica A 

• capac usor de deschis 

• orificiu drenare 

• dimensiuni (IxLxA): 
87,6x160x66,5 cm 



I 



* 





Saladeta cu 
top inox si 2 usi 

• dimensiuni: 900x850x698 mm 

• control digital al temperaturii (DIXELL) 

• interval temperatura: O'C / +8'C 

• compresor ZANUSSI 

• decongelare automata 

• carcasadin inox 18/10 
cu grosimea de 0,8 mm 

• izolatie 35 mm 

• recirculare aer rece 

• Tncuietoare cu cheie 

• alimentare: 220 V 

• certificat GS 





STOR DE NOAPTE INCLUS 
PANOU SPATE SI POLITE DIN INOX 304 



Raft frigorific 
cu perdea de aer 

• temperatura de lucru +3/+6 C 
(temperatura ambientala 25 C) 

•putere: 615/1045 W 

• iluminare 




• 5/3 polite cu adancime 34 de cm 

• robinet evacuare condens 

• alimentare: 220 V ! gs VP 

• dimensiuni: 1000/1800x750x2015 mm 

• 1,8 m (lacomanda) 

7499,00 (6047,58) 




Raft frigorific 
pentru legume/fructe 

• temperatura de lucru +3/+6 C 
(temperatura ambientala 25 C) 

•putere: 615 W 

• iluminare 

• 3 polite cu adancime 34 de.^m 

• robinet evacuare condens 

• decongelare automata I 

• dimensiuni: 
1000/1800x750x2015 mm 



METRO 



DISPONIBIL 
LA COMANDA 



Profesionisti pentru profesionisti 




Masa inox cu 
blat de polietilena 

• structura inox + 

blat polietilena cu grosimea 30 mm 

• dimensiuni: 1200x600x850 mm 

• constructie demontabila 

• picioare reglabile petnaltime 

• rigidizata cu legaturi pe 4 laturi 





2x6W 



Distrugator de insecte 

• lampi fluorescente cu ultraviolete 

• consum redus de energie 

• potrivit pentru restaurante, 
ferme, spitale, hoteluri, baruri 

• lampa 6 W: 

11,99 (9,67) 

• lampa 15 W: 

16,99 (13,70) 

• lampa 20 W: 

21,99 (17,73) 




Dimensiuni 


Consum 
(W/h) 


Pret 

9 


49,7x9,5x13,5 cm 


2x6 


87,99 (70,96) 


49,7x9,5x13,5 cm 


2x15 


129,00 (104,03) 


65,5x9,5x36,8 cm 


3x20 


249,00 (200,81) 





Robot profesional 

• productivitate: 150-200 kg/h 

• putere: 550 W 

• alimentare: 220 V 

• dimensiuni: 57 x 23 x 51 cm 

• carcasa din aluminiu alimentar 

• 5 discuri incluse: razuire, 
feliere, cartofi pai, cuburi 



* 



Masina de 
tocat carne 90 kg 

• cutit + sita din inox 

• corp tocare din fonta 

• alimentare 220 V 

• dimensiuni: 52x27x32 cm 

• cutit inox 40,99 (33,06) 

• sita inox, 3 mm 74,99 (60,48) 

• sita inox, 6 mm 74,99 (60,48) 

• sita inox, 1 mm 74,99 (60,48) 
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Feliator 
profesional 

•putere 120 W 

• diametru lama 220 mm 

• motor ventilat 

• butoane, manere si picioare din plastic 

• structura din aluminiu 

• dispozitiv ascutire 

• lama incorporate din inox 

• grosime maxima de taiere 15 mm 

• functie de lucru continuu 

• alimentare 220 V 

• certificare GS 





Feliator 300 mm 

•putere: 230 W -tf 

• viteza: 200 rpm 

• dimensiuni: 270x480x420 mm 

• motor ventilat 

• butoane, manere si picioare din alum 

• structura din aluminiu 

• dispozitiv de ascutire 

• lama din inox • 

• grosime maxima de taiere: 15 mm 

• functie de lucru continuu 

! 

• alimentare: 2 
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DISPONIBIL 
LA COMANDA 



Spalator 


Dimensiuni (mm) 


Pret 

» 


1 cuva 


70x70x85 cm 


939,00 (757,26) 


1 cuva 


100x70x85 cm 


1029,00 (829,84) 


1 cuva 


120x70x85 cm 


1099,00(886,29) 


1 cuva 


140x70x85 cm 


1179,00 (950,81) 


2cuve 


120x70x85 cm 


1389,00 (1120,16) 


2cuve 


140x70x85 cm 


1419,00 (1144,35) 


2cuve 


160x70x85 cm 


1449,00 (1168,55) 


2cuve 


180x70x85 cm 


1479,00 (1192,74) 




Masa centrala inox 

• complet inox 

• dimensiuni 970x700x850 mm 

• constructie demontabila 

• blat de lucru cu ranforsare 
omega si rigidizat cu pal melaminat 

• polita inferioara ranforsata 

• picioare reglabile petnaltime 





DISPONIBIL 





Dulap ...ua m 
suspendat iVI 

• material integral inox 

• dimensiuni 1200x400x600 mm 

• constructie fixa 

• polita intermediary reglabila petnaltime 

• 2 usi glisante pe role cu rulmenti 

• sistem facil pentru fixare pe perete 




Rastel inox 
pentru depozitare 

• demontabil 

• 4 polite ranforsate 

• greutate maxima per polita: 130 kg 

• greutate maxima totala: 520 kg 

• picioare reglabile 

• 4 polite (posibilitate reglare pe Tnaltime) 

• complet inox AISI 430 

• dimensiuni: 1170x520x1800 mm 
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Rastel inox 

• dimensiuni: 
1000x400x1850 mm 

• structura inox 

• 5 polite din plastic 

• destinat aplicatiilor 
in camere frigorifice, 
bucatarii profesionale 
si laboratoare 
farmaceutice 

• la fiecare configuratie 
cu "n" module 
"continuare" trebuie 
comandat 1 
buc modul "baza" 

• modul rastel "continuare" 

569,00 (458,83) 




modul rastel "baza" 





Profesionisti pentru profesionisti 



Friteuse cu robinet 
de scurgere 

• robineti pentru scurgerea uleiului 

• elemente de incalzire detasabile 

I 

prevazute cu microintrerupator de siguranta 

• termostate de lucru reglabile pana 

• termostate de siguranta ^ 

• dimensiuni: 280x460x325 mm 
/570x460x325 mm 




H 



10 litri 



Capacitate 


Putere 


Pret 


10 litri 


4kW 


599,00 (483,06) 


2x10 litri 


8kW 


1199,00 (966,93) 




PUTERE: 3500 W 
CERAMICA SCHOTT 




Plita cu inductie 

9 

• 10 nivelede putere 

• dimensiuni: 515x425x175 mm 

• interval temperatura: 60'C - 240'C 

• 10 nivele de temperatura 

• protectie electronica de supraincalzire 

• structura inox + filtru inox 

• display digital; timer 

• alimentare: 220 V 

• greutate: 8 kg 





Aparat panini 

• putere: 3000 W 

• termostat EGO 0-300°C 

• dimensiuni: 430x370x210 mm 

• complet inox 

• suprafata gatire din fonta 

• colector grasimi detasabil 

• alimentare: 220 V 

• greutate: 18.8 Kg 









Panini dublu -^-j— 

• putere: 4 kW 

• termostat EGO: - 300°C 

• dimensiuni: 570x390x205 mm 

• suprafata de gatire din fonta 

• colector grasimi detasabil 

• greutate: 26,5 kg 

• alimentare: 380 V 






CAPACITATE: 25 L 
PUTERE MICROUNDE 1000 W 



■£r 
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CAPACITATE: 30 L 
PUTERE MICROUNDE 1800 W 




Cuptor cu 

microunde 

profesional 

• colturi rotunjite 
pentru o curatare eficienta 5 

• putere totala: 1500 W *| 

• 3 nivele de putere 

• display digital LCD 

• panou operare digital 

• timer digital 99 min cu semnal acustic 

• functie dezghetare 

• 10 programe gatire prememorate 

• capacitate memorie: 20 programe 

• dimensiuni: 52x40x31 cm 

• greutate 16,8 kg 

• alimentare 220 V 







Cuptor 
microunde 

• capacitate 30 litri 

• putere totala 1800 

• 3 nivele de putere 

• display digital LCD 

• panou operare digital 

• timer digital 99 min cu semnal acustic 

• functie dezghetare 

• 10 programe gatire prememorate 

• memorie 20 programe 

• alimentare 220 V 
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Storcator 
fructe si legume 

• puterea:'370W 

• alimentare: 220V 

• productivitatea: 70kg/h 

• greutatea neta: 14 kg 

• dimensiuni: 385x300x460mm 




Mixer profesional 
pentru bar 

• capacitate: 1,2 litri 

• putere: 300 W 

• motor industrial de Tnalta precizie 

• variator de viteza 

• dimensiuni: 495x230x230 mm 

• lungime cablu: 1,2 m 

• greutate: 2.7 kg 

• alimentare: 220 V 





GAGGIA 



Espressor 

• aparat automat cu 
capacitate 40-60 cafele/zi 

• rezervor cafea: 350 g 

• rezervor apa 1 ,7 L 

• reglaj rasnita 12 trepte 

• reglaj cantitate de apa 

• reglaj dozare cafea 
per ceasca: 6-9 g 

• rezervor reziduri 18 pastile 

• optional contorizare 




Masina cuburi 
ghe'ata 26/50 kg 

• complet inox 

• capacitate stocare gheata 6 kg 

• agent frigorific R134a/140gr 

• alimentare 220V 

• compresor Zanussi 

• dimensiuni: 295x540x675 mm 



26 kg 




50 kg 






SI 
"Whirlpool 



SENSING THE DIFFERENCE 



WHIRLPOOL ADN 408 

Masina de spalat vase 

• capacitate rezervor 26 : 

• capacitate boiler 7 L 

• putere totala 3,9 kW 

• dimensiuni: 580x610x840 mm 

• dimensiuni cos: 500x500x120 mm 

i 

• ciclu spalare 180 s 

• consum 2,5 L/ciclu spalare 

• alimentare 220 V 





Vitrina 
frigorifica 

• lumina interioara 

• termostat ajustabi]] 

• control electronic 
cu termometru digital 

• usi cu sistem de autoinchidere 

• usi cu geamuri duble securizate 

• 3 rafturi ajustabile (per usa) 

• incuietoare 

• 4 roti 



Model 


Capacitate 


Pret 


3 usi 


315 L 


2349,00 (1894,35) 


2 usi 


200 L 


1849,00(1491,13) 


1 usa 


128 L 


1299,00 (1047,98) 




Profesionisti pentru profesionisti 
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Uscator maini 

•putere:1850W 

• dimensiuni: 265x275x195 mm 

• activare prin senzor de miscare 

• oprire automata dupa 1 minut 

• culoare: alb 

• greutate: 2,6 kg 

• alimentare: 220 V 
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Uscator maini 

• putere: 2400 W 

• dimensiuni: 265 x 250 x 165 mm 

• activare prin senzor de miscare 

• oprire automata dupa 1 minut 

• greutate: 4,6 kg 

• alimentare: 220 V 
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Uscator par natural 

•1200W 

• 2 pozitii pentru aer 

• buton pentru aer rece 

• buton pornire/oprire 

• filtru metalic pentru aer 
ntrerupator de siguranta 




r 




Fier profesional 
pentru calcat 

• tier profesional cu maner din 

• buton pentru emisia de abur 

• talpa din aluminiu 

• emisie abur la 80 gr/min 

• rezervor din aliaj de aluminiu 
anticoroziv si anticalcar 

! 

• volum rezervor: 1,7 L 

• putere rezervor: 1000 W 

• putere fier de calcat: 750 W 





Masa profesionala 
de calcat & 

• masa de calcat cu blat 
cu suflare, aspirare §i Tncalzire 

• reglare Tnaltime in 8 pozitii: 
de la 80 la 104 cm 

• putere aspirare/suflare 40 W 

• putere blat cu Tncalzire: 400 W 

• dimensiuni pliat: 47x14x162 cm 




Aspirator 715 

• autonomic de lucru nelimitata 

• aspira si curata cu aburi 

• curata si igienizeaza: gresie, faianta 
parchet, geamuri, mochete, covoare 
canapele, aragazul, instalatiile sanitare 

• putere totala: 2300W 

• reglare aburi: 5 pozitii 
pana la 110 gr/min 

• presostat 5 bari 

• boiler din otel inox 18/10 
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Vesela din portelan 

• set 6 bucati; pret/bucata 

• farfurie desert, 15 cm 

1.98 (1,60) ^ 

• farfurie tntinsa, 20 cm 

2,79 (2,25) 

• farfurie Tntinsa, 24 cm 

2.99 (2,41) 

• farfurie tntinsa, 27 cm 

4,49 (3,62) 

• ceasca espresso 90 ml + farfurie 

3,49 (2,81) 

• ceasca cafea 150 ml + farfurie 

3,79 (3,06) 

• ceasca cafea 290 ml 

2,99 (2,41) 

• ceasca ceai 220 ml + farfurie 

3,99 (3,22) 






/ 



/ 
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bol 14 cm 







CADIX 

Linie vesela opal 

• 6 bucati/set; pret/bucata 

• farfurie desert 19,5 cm 

• farfurie tntinsa 27,5 cm 1 
■ farfurie adanca 21,5 cm 






3,89 (3,14) 
5,29 (4,27) 
4,39 (3,54) 
5,29 (4,27) 



bol salata 12 cm 

ceasca ceai 220 ml + farfurie 8,99 (7,25) 

pret/bucata ^^^^ 

bol salata 24 cmH^ 15,99 (12,90) 

8 bucati/set; pret/bucata 

bol universal 16 cm fli 5,69 (4,59) 







Linie vesela patrata 
din portelan , 

• 6 bucati/set; pret/bucata 

• farfurie tntinsa 26 cm 

9,49 (7,65) I 

• farfurie adanca 23cm 

7,99 (6,44) 

• 3 bucati/set; pret/bucata 

• cesti cafea 100 ml + farfurioare 

6,69 (5,40) 

• 1 bucata/set; pret/bucata 

• platou 32 cm 

13,49 (10,88) 

• salatiera 16 cm 
7,49 (6,04) 

• cana lapte 300 ml 

6,29 (5,07) 

• scrumiera 15 cm 

4,69 (3,78) 




farfurie desert 20 cm 





Profesionisti pentru profesionisti 



pahar liqueur 3 cl 



MAROCCO 

Linie pahare 

• 6 bucati/set 

• pahar 22 cl 

1,49 (1,20) 

pahar apa 28,5 cl 

1,79 (1,44) 

• 12 bucati/set 
• pahar apa 30 cl 

1,59 (1,28) 

• pret/bucata 




Pahare Clasico 

• 12 bucati/set 

• pahar apa 26 cl 

• pahar apa 28 cl 

• pahar apa 29 cl 

• pahar whisky 24 ( 

• pahar whisky 30 cl 

• pret/bucata 



1.694L3EL 



1,69 (1,36) 
1,69 (1,36) 
2,49 (2,01) 



HOULA GROUP 





pahar vin 18 cl 





WEINLAND 

Linie pahare 

6 bucati/set; pret/bucata 
• pahar vin rosu 33 cl 

8,49 (6,85) 

• pahar vin alb 29 cl 

7,99 (6,44) 

• pahar sampanie 20 cl 

9,49 (7,65) 

• pahar Burgundy 65 cl 

9,99 (8,06) 

• pahar Bordeaux 45 cl 

8,99 (7,25) 

• decanter 75 cl 

51,99(41,93) 




lie hior 23 cl 













Carafii sticla 

• 1,3litri 

4,49 (3,62) 

• pret/bucata 






7, 7 litri; cu capac 







Carafe 
pentru apa 

• capacitati: 
if -1L 

13,99 (11,28) 

-1,3L 

17,99 (14,51) 

-1.6L. 

19,99 (16,12) 



0,5 L 
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Oliviera plastic 
4 recipient! 

• pret/bucata 






Paie drepte 

ambalate individual 

500 bucati/pachet 

• pret/pachet 

7,49 (6,04) 





< ft 



Paie f lexibile 

• 1000 bucati/pachet 

• pret/pachet 

14,99 (12,09) 




Tavi cromate 

• ovala 45,5 x 34 cm 

11,99 (9,67) 

• rotunda 35,3 cm 

10,99 (8,86) 

• pret/bucata 




rectangulara 
41,1x31 cm 





Tava antiderapanta 
servire 

• dreptunghiulare/rotunde 

• pret/bucata 

• 45x34 cm 19,99 (16,12) 

• D 33 cm 15,99 (12,90) 

• D 35 cm 19,99 (16,12) 

• D 38 cm 22,99 (18,54) 

• D 43 cm 24,99 (20,15) 

• D 38 cm adanca 22,99 (18,54) 



36x28 cm 





Linie 
tacamuri Aro 

• set 6 bucati 

• pret/bucata 

• cutit masa 

• furculita masa 

! 

• lingura masa 

• lingurita MOKA 

• cocktail 
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INOX 18/10 
GROSIME 2,5 MM 






Tacamuri Goutte 

• 6 bucati/set; pret/bucata 






lingurita ceai 



furculita desert 
lingurita MOCCA 
lingurita ceai 
lingura masa 
furculita peste 



2,47 (1,99) 
1,98 (1,60) 
1,98 (1,60) 
0,99 (0,80) 
1,49 (1,20) 



4,49 (3,62) 

1.98 (1,60) 
3,19 (2,57) 

4.99 (4,02) 
4,99 (4,02) 





furculita masa 



3 bucati/set; pret/bucata 
cutit masa 5,99 (4,83) 

cutit peste 5,49 (4,43) 

cutit friptura 5,99 (4,83) 

cutit masa, cutit friptura inox 13/0 





Profesionisti pentru profesionisti 




INOX 18/10 
GROSIME 0,55-0,9 MM 



Gama recipienti gastro 
de ex.: 
Semioale Gastro 

• 10,2 litri, D 28 cm 129,99 (104,83) 

• 14,5 litri, D 32 cm 159,99 (129,02) 



Cratite Gastro 

• 4,3 litri, D 24 cm 

• 10 litri, D32cm 

• 14,2 litri, D 36 cm 

• 19,5 litri, D 40 cm 



84,99 (68,54) 
159,99 (129,02) 
189,99 (153,22) 
219,00 (176,61) 



Oale Gastro 

• 10 litri, D24cm 

• 16,5 litri, D 28 cm 



99,99 (80,64) 
159,99 (129,02) 



Tigai Gastro suprafata antiaderenta 

• D 20 cm 49,99 (40,31) 

• D 24 cm 72,99 (58,86) 

• D 32 cm 109,99 (88,70) 




Capace Gastro 

• D 24 cm 

• D 36 cm 

• pret/bucata 

• Pret promotional la toata gama. 



29,99 (24,19) 
64,99 (52,41) 
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Tavi gastronorm 

• material: Inox 18/10 

• GN 2/1 - 65 mm 
•GN1/1 -65 mm 
•GN 1/2 -65 mm 
•GN 1/3 -65 mm 
•GN 1/4 -65 mm 
•GN 1/6 -100 mm 
•GN1/2-40 



149,99 (120,96) 
62,99 (50,80) 
39,99 (32,25) 
39,99 (32,25) 
30,99 (24,99) 
27,99 (22,57) 
33,99 (27,41) 
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Capace gastronorm, de ex.: 

• GN 1/1 ^** 55,99 (45,15) 

• GN 1/3 26,99 (21,77) 

• GN 1/4 20,99 (16,93) 

• toata gama in promotie 



Cutii alimentare/gastronom 

• cutie gastronorm 1/4 100 mm, 2,8 L 

24,99 (20,15) 

• cutie gastronorm 1/4 150 mm, 4,3 L 

29,99 (24,19) 

• cutie gastronorm 1/2 150 mm, 10 L 

59,99 (48,38) 

• cutie gastronorm 1/1 200 mm, 28 L 

94,99 (76,60) 











cutie gastronorm 
1/9 150 mm, 1,5 L 
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DUBLAINCHIDERE 
ERMETICA 


DIMENSIUNI 
GASTRONORM 


ETICHETA 
PERMANENTA 



INDICATOR 
COLORCUP HACCP 



Preturi promotionale pentru cutiile alimentare ARAVEN din magazinele METRO. 



www.metro.ro 




Europubele. 

•120L < 4 

109,99 (88,70) 

•240L*" 

159,99 (129,02) 

• eurocontainer 1100 L* 

1099,99 (887,09) 

• pret/bucata 



DISPONIBIL* 
LA COMANDA 




Cos gunoi 
cu pedala 



inox 



•5L 

27,99 (22,57) 

•12L 

44,99 (32,28) 





*r 



Mop microfibra 
cu 1 rezerve 

• maner telescopic 

• max. 145 cm 

• rezerva 45 x 1 3 cm 

Set 2 rezerve 

• pret/set 
7,99 (6,44) 




mop microfibra 







Mop 

superabsorbant/ 

sintetic 

• 3 bucati/set 

• pret/bucata 

• sintetic, 90 g 

3,99 (3,22) 

•superabsorbant 160 g 




OFERTA 



2+1 



superabsorbant 




euronet % 



Uscator rufe Maxy 

• 20 m; 22 kg rufe 

• acoperire epoxidica, foarte rezistenta la coroziune 

• sistem pliabil cu balamale 

• siguranta Tmpotriva plierii accidentale 

• protectie plastic picioare 

• pret/bucata 






Profesionisti pentru profesionisti 









Masa plianta 

• structura metalica 

• blat pal 

• lungime 152 cm 

270,90 (220,08) 

• lungime 182 cm 

322,90 (260,40) 

• pret/bucata 



lungime 122 cm 




Scaun pliant profi 

• structura metalica 

• sezut si spatar plastic 

• dimensiuni (HxLxA): 
84,2x47x55,6 cm 

• pret/bucata 









Masa plianta banchet 

• H 74,3 cm 

• structura metalica 

• blat plastic 

• pret/bucata 

• diametru 152 cm 

495,90 (399,92) 

• diametru 180,3 cm 

694,90 (560,40) 



diametru 122 cm 




Masa plianta 

• structura metalica 

• blat plastic 

• pret/bucata 

• lungime 91x91 cm 

223,90 (180,56) 

• lungime 183 cm 

285,90 (230,56) 



lungime 152 cm 




www.metro.ro 
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Role case marcat 

10 role/set 

pret/rola 

termice28 mm x 18 m 

termice 35+20 mm x 16 m 

termice 35+20 mm x 25 m 

termice 57 mm x 16 m 

termice 56 mm x 25 m 

SC/SC57mm/2x15m 



0,61 (0,49) 
1,40 (1,13) 
1,66 (1,34) 
1,14 (0,92) 
1,66 (1,34) 
1,91 (1,54) 






/ 







REDUCERE 
PENTRU 
ACHIZITIA A 
5 SETURI 




Reducerea se acorda direct pe factura. 




ACS 15 

Balanta electronica 

9 

• domeniul de cantarire: 100 g 

• precizie si rezolutie: e=d=5 g 

• tara maxima: T=-4,995 kg 

• clasa de precizie: II 

• dimensiunile platanului: 230 x 330111 

• masa totala 3,700 kg 

• alimentarea se face de la acumulatorul intern 
6 V / 4 Ah, asigurand functionarea autonoma maxim 60 h 

ncarcator pentru acumulator inclus 



15,000 kg 



ACS 15C 

Balanta electronica 

9 

• domeniul de cantarire: 100 g .. 

• precizie si rezolutie: e=d=5 g 

• tara maxima: T=-4,995 kg 

• clasa de precizie: III 

• dimensiunile platanului: 230 x 330 mm 

• masa totala 3,700 kg 

• alimentarea se face de la acumulatorul 
intern 6 V / 4 Ah, asigurand functionarea 
autonoma maxim 60 h 

ncarcator pentru acumulator inclus 






KS 1000/5000 

Cantar de bucatarie 

• masa maxima cantarita 1 kg/5 kg 

• precizie 0,1 g / 1 g 

• dimensiuni gabarit 15x18x4 cm 

• dimensiuni platan 13x13 cm 

• afisaj LCD 12mm 

• alimentare: 3 baterii AAA 

• consum 5 mA, auto off 





Profesionisti pentru profesionisti 






Profesionisti pentru profesionisti 





P46UE 

Cuptor patiserie 
cu umidificare 

• capacitate: 4 tavi 600x400mm 

• putere: 3,6 kW 

• echipat cu 2 tavi 600x400mm (in dotare) 

• cu umidificare reglata prin termostat 

• temperatura: +50°C / +280°C 

• echipat cu 2 motoare 

• timer: 120' completinox 

• dimensiuni: 750x505x585 mm 
•alimentare: 220V /380V 

• greutate: 62 kg 



LA FIECARE CUPTOR 

ACHIZITIONAT PRIMESTI 

1 00 BUCATI PR0DUSE 

profesionaLe C0NGELATE 

HORECA SELECT - MODEL 
CROISSANT* 



La alegere se poate opta si pentru celelalte variante de produse congelate Horeca Select, Tnsa pentru o valoare egala cu cea a modelului Croissant 
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